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R:J .-REYNOLDS TOB 12 


TRANSMIT 


COWFIRMPTION REPORT 


NO. 

RECEIVER 

TRANSMITTER 

DRTE 

DURATION 

MODE 

PAGES 

RESULT 


009 

12018179325 
R.J.REYNOLDS TOB 12 
APR 16 ’97 13:16 

02 1 39 
STD 
04 
OK 
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